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TABLE IV.—Third Series.
Date. 1881	Open contact deflections	Closed contact deflections	Correction to middle of bridge wire	[   Correction to 18° of standard	Correction to 59 beats	Correction to If of fork	Correction to D =2667-7	Closed contact deflections corrected	Correction for scale reading as in Series II.	Correction for curvature of scale	Closed contact deflections corrected for scale	XII. minus II.	
	1	1			VI.	VII.	VIII.	IX.	X.           XI.		XII.    |   XIII.		
I.         1       TT		in.	IV.	V.									
				---- -                              ~~	1         '	I 60 TEETH.		l"                   :                    1					
		I											
Oct. 22 Oct. 29 Nov. 7	3-92 3-95 3-92	228-47 228-74 228-21	+ •19 -•08 + •27	-•06 -•10 + •13	-•06 -•06 -•06	-•07 -•08 -•01	-'•05	228-47 228-42 228-49					
					j			228-46	-•42	+ •05	228-09	224-16	
Mean	3-93												
45 TEETH.													
Oct. 29 Oct. 81 Nov. 5	5-20 5-29 5-22	302-93 302-56 301-84	-•37 + •03 + •31	-•20 -•27 + •17	-•08 -•10 -•11	-•11 -•12 -•02	-'•07	302-17 302-10 302-12					
							1     302-13		-•96	+ •08    i   301-25		296-01	
													
Mean	5-24						,						
							1						
35 TEETH.													
Oct. 22 Oct. 31 Nov.  7	6-77 6-77 6-73	383-49 383-92 383-48	+ •64 + •39 + •29	-•16 -•38 + •18	-•05 -•10 -•10	-•12 -•15 -•03	-'•09	383-80 383-73 383-73	i				
Mean								383-75	-1-96  i   +'11		381-90  •  375-14		
	6-76												
30 TEETH.													
Oct. 29      7-92         443-64          --25				-•26	-•12	-•17		442-84                     ;					
Nov.  5		442-31	+ •54	+ •22	-•17	-•03	-'•io	442-77					
Nov.  7	7-90											i	
Nov. 10	7-94	442-74	+ •16	+ •19	-'•ii	-'•04            - -10           442-84				i i			1
Mean	7-92					|       . .            442-82   1   -3-00				+ •11    1  439-93		432-01 i t               i	
